Suite La Lyra (55Es3) 

T»i X A. for 2 Trumpets & Organ 

Bb trumpets « nanp 

f y - Liigue Qgorg Philipp Telemann (1681-1767) 

Allegro moderato J. = 80 Arr. Michel Rondeau 
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